Za duszę s. p. 


Emila Grudkiewicza 


URZĘDNIKA KOLEI KAROLA LUDWIKA 


zmarłego w dniu 25tym Listopada 1881 roku w Tarnopolu, odprawionem będzie 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w Piątek dnia 16 Grudnia b. r. o godzinie 11 rano w kościele OO. Franciszkanów, 


na które pozostała żona i brat zmarłego, zapraszają Krewnych, Kolegów, Przyjaciół 


i pobożną Publiczność. 


